Hasta Yatağı Motoru 

Hasta yatağı motoru hasta yatağının en önemli parçalarından biridir. Bu parça sayesinde hasta 
yatakları hareket etme özelliğine sahip olmuştur. Hareket etme özelliği hasta yataklarının en önemli 
özelliklerinden biridir. Bu özellik sayesinde hastanın sabit bir şekilde sürekli olarak yatması 
engellenmiştir. Hasta yataklarında motor kullanımı özellikle son on yılda artış göstermiştir. Motorlu 
hasta yatağının daha kolay ve kullanışlı olmasından ötürü birçok firma motorlu hasta yataklarının 
satışına ağırlık vermiştir. Motorlu hasta karyolası elektrikle çalışan bir üründür. Elektrikle çalışan bu 
ürün yatağı kumandası sayesinde hareket ettirir. Motorlu hasta yatakları ev, hastane vb birçok yerde 
kullanılmaktadır. Motorun kaliteli ve sağlam olması hastanın sağlığı için oldukça önemlidir. 

Motorlu hasta yatağı çeşitleri üç adettir. Bunlar iki motorlu, üç motorlu ve dört motorlu çeşitleridir. 
Bu çeşitlerin hareket şekli birbirinden farklı olsa da temel olarak hepsi yatağın baş ve ayak kısmını 
hareket ettirir. Bu hareketler sonucu hasta temel ihtiyaçlarını gidermede oldukça rahatlamıştır. 
Hurriyet medikal olarak motorlu hasta yataklarının imalatını firma olarak kendimi yaparız. Hasta 
yataklarında kullanılan motorun üikemizde imalatı olmadığı için motoru yurt dışından ithal ederiz. 
ithal ettiğimiz motoru yataklarımıza monte ederek hizmetinize sunarız. Tüm motorlu hasta yatağı 
modellerimiz iki yıl garantili olarak hizmetinize sunulur. En kaliteli motorlu hasta karyolası modelleri 
için firmamızla iletişime geçebilirsiniz. Firmamızla internet sitemiz üzerinden ya da telefon vasıtasıyla 
iletişime geçebilirsiniz. 




